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Formulaire de description 1/8 

(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtcmcnt) 


Année : j?j£>vû 

Code cépage : . Code clone : 

Nom cépage : 

Emplacement ; - ^kO 


Observateur 


Piiénologie 

t°rès tar'dt P eT e h "'" Sf0 "" l ' me "' < 50% > : P^coce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - 

oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moy. 5 - tardive 7 - très tardive 9 
! P ° qUC dC veralso " : tres P récoce 1 - P^oce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9 
ZZT >'****<*'“ de,a baie : «• P*"» i - précoce 3 - moyenne 5 ,ale y '. 

°ardif°7- WsLrdi'r" 00 '™"" (C " tre,, ° e, ' dS dc h ba9c > : ,rès P ré ““ ' ■ Précoce 3 - moyen 5 - 
I“‘ i0 " dCS re,,illes e " “"rémoe : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - 


Vigueur et crois sant 


oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - tres forte 9 
iVc^ne'—VTrèTle 9 UrSC ° nS ^ " —**> = «* ^ib.e , - faible 3 - 


oiv 459 résist. Botrytis grappe : très faible ou faible 1-3 - 


moyenne 5 - élevée ou très élevée 7-9. 
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